 Anexa nr la cererea nr din data Date tehnice pentru statii fixe amplasate la sol în serviciul mobil aeronautic Nr crt Numar AAF (1) Nume statie (2) Cod statie (3) Amplasament Antena Fider Echipament Frecventa emisie (20) Frecventa receptie (20) Indica-tiv de apel Orar functio-nare Putere emisie (22) Putere radiata (23) Judet (sector) Locali-tate (4) Adresa (5) Latitu-dine (6) Longitu-dine (6) Cota teren (7) Tip (8) Înaltime de la sol (9) Polari-zare (10) Unghi elevatie (11) Azimut (12) Câstig (13) Directi-vitate (14) Tip (15) Lun-gime (16) Atenu-are (17) Tip (18) Fabri-cant (19) [m] [m] [gr] [gr] [dBd] [gr] [m] [dB/ 100m] [MHz] [MHz] [W] [W] 1 2 3 (1) se completeaza de catre ANCOM pentru statiile noi Pentru fiecare pozitie din tabelul de mai sus se precizeaza si urmatoarele: Nr crt Nume statie (2) Cod statie (3) Tip statie Calea de transmitere a datelor si comenzilor între statie si centrul de control Largime de banda (21), tip de modulatie, mod de operare (simplex, duplex) si alte caracteristici specifice semnalului transmis / receptionat Zona de acoperire Observatii ca mai sus ca mai sus conform cererii conform cererii 1 2 3 Numele în clar si functia persoanei care semneaza1: Semnatura si stampila solicitantului: 1 Cererea trebuie semnata de persoana autorizata sa reprezinte legal solicitantul - - Durata medie de completare: 7 minute 